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MEMORIES C1ENT1FICAS. 


ORSERVACIONES M ET E 0 R OLO J r C A S TUI H OR ARIA S. EJECUTAJiAS ENEL 
LICEO DE TALC A EN 1569. 


1 


MAYO l.° 

--I860. 



w 

◄ 

(4 

o 

a 

o 

(4 
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'O 
( 4 
< 

PQ 

H +* 

(4 & 

2: o 

< o 

I <§ 

* | 

EH IS 

P 

P 

H 

a 

p 

HH 

0 Q 

V<J 

P 

H 

<! 

s: 

<4 

P 

P 

Pp 

m 

o 

H 

£ 

W 

Ph 

ai 1 

O 

< 

O 

P 

< 1 

H 

GQ 

W 


m. m. 







700.-b 

o 





0 

54.0 

12.1 

84 

9.6 

S. S. E. 

N. 

3 

54.0 

12.8 

76 

9.1 

S. E. 

N. 

6 

53.7 

12.0 

80 

9.6 

S. E. 

• N. 

9 

53.6 

10.9 

81 

8.8 

G. 

N. 

12 

53.4 

11.3 

86 

9.1 

0. 

N. 

15 

53.2 

10.0 

97 

9.0 

S. E. 

N. 

18 

53.1 

10.2 

93 

8.8 

S. S. E. 

N. 

21 

53.4 

9 9 

92 

8.2 

S. 

N. 



MAYO 15 

1S69. (a) 


j| 

m. in. 





’ 

!l 

700.-}- 

O 





0 

58.8 

12.4 

78 

9.2 

0. N. 0. 

N.p. 

3 

58.1 

13.0 

71 

9.4 

O. 

N. . 

6 

57.2, 

11.2 

79 

8.7 

N. O. 

N. 

9 

57.2 

10.6 

88 

8.9 

0. N. 0. 

N. i Lit 

12 

57.2 

9.8 

100 

8.5 

0. N. 0 

N. p. 

15 

58.0 

9.1 

92 

8.2 

0. N. O. 

N. p. 

18 

59.1 

8.0 

89 

7.5 

N. N. E. 

N. p. 

21 

00.7 

9.2 

84 

7.8 

0 . s. o. 

D. 



JUNIO 5. 

—I860. 


I 

, 


in. m. 







700.-}- 

0 





! o 

54.0 

8.0 

80 

7 4 

S. E. 

N.p. 

3 

54 0 

9.8 

88 

7.9 

E. N. E. 

N. p. 

6 

55.5 

8.5 

81 

7 1 

O. 

N. p. 

9 

50.5 

0.3 

85 

6.4 

O. S. 0 

D. 

12 

50.0 

5.0 

94 

6.2 

S. 

D. 

15 

50.0 

2.9 

89 

4.9 

s. 

N.p. 1 

18 

57.3 

2.2 

96 

5.1 

s. 

N. p. 

1 ‘21 

54.7 

3*8 

97 

5.5 

E. S. E. 

N. p. 


|ai En estc di* llovia ru tits intervalos: desde la una treinta minutos hast! 
la una cuanmta i ciom-o minutos; desde las ocho lioras, hasta Jas nueye quiuci 
minutos, i desde la* ticce horas vdnticinco minutos, hasta las catoreu -cuarenti 
i ciiico minutos. 
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I 1 . 


JUAiO 19 

.— 1869. 



j IIORAS. | 

o 

« 

EH 

<1 

g § 

< ° 

g s 

p 'g 

S o 

£ b 

P 

p 

H 

P ' 
f-H 

1—1 

Fuerza blast. 

Vl ENTOS. 

& 

m 

O 

rt 

EH 

< 

O 

P 

< 

H 

1—1 


m. m. 







700.-1- 

0 





! 0 

56.9 

9.4 

67 

6.8 

S. S. E. 

N. p. 

i 3 

57 0 

9.9 

63 

6.6 

S. S. E. 

N.p. ; 

! 6 

57.1 

7.2 

78 

6.5 

S. S. E. 

N. p. 

9 

57.2 

4.2 

84 

5.5 

S. S. E. 

D. 

| 12 

57.3 

2.9 

93 

5.0 

E. 

I). 

15 

57.1 

2.8 

89 

4.9 

E. 

N. p. 

18 

56.5 

8.6 

87 

5.2 

E. 

N. 

! 21 

56.2 

5.9 

79 1 

5.7 

E. -N. E. 

N. 



JULIO 10. 

—1869. 


.. 1 


m. m. 







700.+ 

0 





0 

54.9 

9.6 

67 

6. S 

N. 

N. 

3 

54 2 

11.6 

03 

7.7 

N. N. E. 

N.p. 

6 

54.2 

10.1 

72 

7.7 

N. N. E. 

N. p. 

9 

55.5 

10.4 

83 

8.3 

N. N. E. 

N. 

12 

56 1 

9 0 

75 

7.3 

N. N. E. 

N. 

15 

56.9 

9.6 

82 

7 7 

S. S. E. 

N. 

18 

56.9 

9 0 

84 

7.8 

S. S. E. 

N. 

i 21 

1 

58.0 

9.9 

84 

7.8 

S. 

N. 

JULIO 24.-1809. 


m. m. 







700.+ 

0 





0 

57.1 

11 .6 

81 

8.8 

N. 0. 

N. p. 

3 

56.9 

13.2 

69 

9.3 

S. 

N. p. 

6 

56 8 

12.8 

70 

8.7 

s. 

N. p. 

! o 

56.8 

8.4 

84 

7.2 

s. 

I). 

I 12 

56.8 

6.4 

83 

6 2 

s. 

1). 

i 15 

56.0 

4.8 

87 

5.6 

s> 

D. 

18 

55.9 

4.6 

87 

5.6 

s. 

D. 

. 21 

55.9 

6.3 

85 

6.4 

E. S. E. 

,N. 



























































IDO 


JiEMORIAS CIENTlFICAg.' 




1 

1 

AGOSTO. 7- 

-1809. 
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HI 
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v8 
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3 ° 
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H 

< 
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P 

W 

S 

P 
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Fueuza blast. 

O 

H 

S3 

H 

> 

p 

m 

O 

a 

H 

O 

P 

H 


in. m. 







700.4- 

0 





0 

56.0 

11.3 

60 

7.4 

N. N. 0. 

N.ig. 

s 

56.1 

12.8 

72 

8.8 

N. N. 0. 

]S T . 

6 

56.0 

10 4 

83 

8.3 

N. N. 0. 

N. 

9 

56.1 

10.2 

80 

8.2 

N. 

K 

12 

55.9 

10.0 

80 

8.2 

N. 

1ST. 

15 

54.5 

8.8' 

34 

7.2 

N. 0. 

N. 

18 

53.2 

30.2 

72 

7.7 

N. 

N. 

21 

54.3 

10.3 

78 

8.0 

N. 0. 

N. 

AGOSTO 21.-1869. : 

! 

in. in. 







700. H- 

0 





0 

52.6 

10.6 

74 

7.8 

N. N. 0. 

N, 

3 

52.3 

10.5 

80 

8.2 

N. N. 0. 

N. p. 

6 

52.7 

9.0 

75 

7.3 

N. N. E. 

K p. 

9 

58.6 

8.5 

76 

6.9 

N. 

N.p. 

12 

54.1 

7.9 

88 

6.7 

N. 

N.p. 

15 

53.6 

4.8 

84 

5.5 

E. S. E. 

N. p. 

18 

54.0 

3.9 

83 

5.0 

E. S. E. 

N. p. 

21 

54.8 

6.8 

80 

6.1 

E. N. E. 

N. p. 


SETIEMBRE 11.- 

-1SG9. 




IB. 111. 







700.4- 

0 





' 0 

57.4 

12.6 

80 

9.8 

s. 

D. 

3 

57.1 

14.7 

65 

9.7 

s. 

D. 

6 

57.0 

14.6 

60 

9.8 

S. S.E. 

D. 

9 

57.3 

9.1 

75 

7.3 

S. S. E. 

D. 

12 

57.5 

6.9 

77 

6.0 

S. S. E. 

D. 

* 15 

57.4 

5.7 

77 

5.6 

S. S. E. 

D. 

18 

57 8 

4.5 

81 

5.3 

S. S. E. 

D. 

i 21 

57.9 

8 5 

74 

6.8 

s. 

D. 
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SETIEMBRE 25.- 

-1S69. 


\ 

i GA 
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6 
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s 
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So 

P 

-f* 

s 

P 

L> 

C2 

O 

H 

55 

£ 

i 

o 

EH 

< 

O 

P 

H 

cc 

W 


no. m. 







TOO. + 

0 





0 

52.2 

16.1 

78 

12.1 

S. E. 

N. 

( 3 

50.6 

20.0 

69 

15.0 

s. 

N. p. 

( 6 

50.1 

18.6 

75 

13.6 

N. 0. 

N. 

1 9 

50.4 

15.8 

81 

11.6 

S. 

N. 

12 

50.4 

14.8 

83 

10.9 

0. 

N. 

15 

50 2 

12.9 

84 

9.6 

0. S. 0. 

N. 

18 

50.0 

13.5 

80 

10.0 

0. N. 0. 

N. 

21 

50.9 

14.2 

75 

10.4 

T). N. 0. 

jS 7 . 

OCTUBRE 0.-1869, 


m. m. 





| 


700.4- 

0 





1 0 

54.4 

18.1 

81 

14.1 

S. E. 

N.p. ! 

1 3 

52.0 

20.4 

56 

13.8 

N. 0. 

N.p. 

1 6 

52.9 

18.6 

59 

12.3 

S. 0. 

N. p. 

1 9 

52.9 

15.2 

64 

10.3 

S. 0. 

-N. p. 

12 

53.0 

13.8 

69 

9.3 

0. IS 7 . 0. 

N. p. 

15 

52.2 

12.9 

78 

8.7 

c. 

JS 7 p. 

18 

52.5 

12.3 

70 

8.7 

E. S. E. 

N. p. 

21 

52.8 

15.0 

85 

11.8 

N. 

NL 

| 

OCUTBRE 23 

—1869. 




m. in. 







700.4* 

0 





] 0 

51.3 

17.8 

69 

12.3 

N. 0. 

N. 

; 3 

51.2 

15.4 

74 

na 

N. 0. 

N. 

! 6 

51.6 

14.7 

79 

10.6 

0. N. 0. 

N. 

! 9 

51.8 

13.5 

73 

9.5 

0. N. 0. 

Ni 

: 12 

51.5 

11.9 

77 

8.5 

N. 0. 

N. 

15 

51.3 

11.1 

86 

9.0 

0. N. 0 

N. 

1 18 

51.7 

12.8 

73 

9.5 

0. S. 0. 

N. 

21 

51.8 

13.8 

64 

3.9 

N. 0. 

N. I 
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MEM0R1AS ClENTfFlCAS. 


r 


NOVIEMBRe (5.- 

■I860. 
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VJ 

o 

X 

H 

<5 

O 

& 

H 

m 
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m. in. 





' 


700.-4- 

O 





0 

52.8 

25.1 

38 

9.2 

vS. 

B. 

8 

51.1 

20.5 

54 

14.0 

S. S. E. 

D. 

G 

51.2 

23.4 

54 

11 7 

s. 

B. 

; Q 

51.8 

19.7 

43 

7.4 

8. g. 0. 

B. 

L‘2 

51.0 

16.5 

59 

8.8 

S. 

B. 

15 

50.8 

18.1 

66 

7.4 

s. 

B. 

1 18 

51. t 

12.9 

83 

9.3 

S S. E. 

B. 

S| 21 

51.8 

21.0 

53 

9.8 

S. S. E. 

B. 

i 




| 




iNOVlEMBE 

20. —1869. (a) 

1 


ill. 111. 







700.4- 

o 





0 

52.5 

20 G 

61 

10.9 

N. 0. 

N. 

o 

'i O 

52.5 

17.8 

88 

18.2 

N. 0. 

N. r g. 

1 6 

52.0 

10.5 

81 

11.4 

N. 0. 

N.» 11. * 

9 

58.8 

13.7 

84 

9 7 

N 0. 

N. i g. 

12 

58.9 

11 9 

86 

9.0 

0. N O. 

N. 

15 

54.1 

8.7 

94 

7.8 

S. S. 0. 

N. p. 

18 

55.1 

9.8 

92 

8.2 1 

S. S. E. 

B. 

, 21 

! 

55.6 

14 2 

05 

7.9 

S. S. E. 

N. p. 



D1C1EMBRE 4 — 

I860. 


i 

1 

in. in. 







700.4- 




A 


‘ 0 

55.9 

21.6 

41 

8.1 

S. 8. E. 

IX 

o 

i ei 

55.2 

23. i 

o o 
OO 

6.9 

S E. 

D. 


55.2 

21.5 

36 

7.1 

S. E. 

B. 

1 9 

55.0 

17.8 

63 

9.4 

S. 

B. 

II 12 

54.8 

16 5 

’ 56 

7.9 

s. 

B. 

15 

58.1 

12 4 

78 

8.1 

s. 

B. 

18 

55.3 

13.9 

7 8 

8.8 

s. 

N.p. 

I 21 

55.2 

18.8 

53 

8,8 

8. S. E. 

N. p. 









(;d Eii usee did llovio coa 1 utenupcionos desde la;* dos iioras treinta mhiutes 

lmsta )as nueve. 
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DICIEMBR.E 

30.- 

■ J 869. 
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O 
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H b 
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(3 

P . 

S3 
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rn 

P 

W 

< 

OH 

pa 

P 

PR 

m 

© 

H 

23 

g 

in 

o 

Eh 

< 

© 

P 

< 

H 

« 

0 

in. m. 
700.+ 
52.8 

0 

25.4 

42 

9.8 

S. 

D. 

3 

52.G 

28.7 

28 

8.3 

S S.E. 

D. 

6 

52 6 

24.9 

35 

8.1 

S. S. E. 

D. 

9 

52.5 

22.3 

37 

7.G 

S. 

D. 

i 12 

53.0 

19.5 

39 

G.G 

S. 

D. 

15 

53.6 

35.7 

56 

7.4 

S. 

D. 

18 

54.2 

13.G 

GG 

7.G 

S. S. E. 

D. 

1 21 

55.8 

39 1 

50 

8.4 

S. S. E. 

( 

D. 


A, 


DE E A t = 


25 





























